Sciences Po / fonds CEVIPOF 





Elections Législatives 


Scrutin de ballottage du 12 Mars 1967 


CINQUIEME CIRCONSCRIPTION 





Electrices, Electeurs, 


Vous m'avez placé largement en tête du scrutin de ballottage avec 
près de 40°, des voix. 


Par ailleurs, il est acquis maintenant, après le premier tour, dans 





l'ensemble du pays, que la majorité gouvernementale actuelle ne sera 


pas changée. 





Mais c’est encore ici, au 2° tour, le choix décisif : 
— OU continuer à construire, 
non sans difficulté certes, une société plus juste dans l’ordre, 
le progrès, la sécurité, la liberté : 


— ou démolir, 
avec la réunion de ceux qui n’ont pu malgré leurs efforts 
établir le moindre programme commun, parce qu'ils sont 
antagonistes sur tous les problèmes essentiels, qu'il s agisse 
de la politique extérieure ou de la politique économique ; 
de ceux qui sont tombés d'accord cependant 
pour promettre, tout promettre, sans indiquer où seraient 
trouvées les ressources nécessaires qui n'existent pas. 


Vous avez le choix entre la raison et les illusions : 
Ce ne serait pas grave si celles-ci, depuis un demi siècle, n'avaient 
toujours amené qu'incohérence, faillite et malheur à notre pays. 


Pour notre région, à un moment crucial de son évolution, il est 


essentiel qu'elle soit représentée au Parlement, dont la majorité actuelle 





est maintenue, par un homme de cette majorité et non par un membre 





de l'opposition qui serait inefficace. 


Vous ferez que la raison l’emporte et vous renouvellerez 
votre confiance à 


Noa CHAPUIS 


SUPPLEANT : 


Docteur Jean COURJON 





Professeur agrégé de Médecine Député Sortant 
a la Faculté de Lyon Avocat au barreau de Vienne 
Médecin des Hôpitaux de Lyon Ancien bätonnier 
| Maire de Meyzieu Croix de guerre 39/45 
Président de l'Association des maires Père de famille nombreuse 


du canton de Meyzieu DEMOCRATE V° REPUBLIQUE 


TERMET, IE MER 








